Ś Í P. 


JERZY 


DANIELA 


INŻYNIER-ROLNIK 


po ciężkiej chorobie, zmarł w Krakowie w dniu 2 czerwca 1969 r., przeżywszy lat 61. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 6 bm. o godz. 14.30 na cmentarzu Rakowickim, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, RODZEŃSTWO I RODZINA. 


RNA BOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 7 bm. o godzinie 7.30 w Bazylice Najświętszej 


Panny Marii przed ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego. 
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